Inz. MARIAN 


prus NIEWIADOMSKI 


emeryt kolejowy 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia 12 lutego 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 3”, po południu, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pograzeni: 
zona, synowie, siostra i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 15 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Drukarnia Związkewa, Kraków, Mikołajska 18. 
Kraków, pi. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


